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Esegue: 

ADDIZIONATRICE 

MANUALE 

PICCOLA, SEMPLICE, 

PRATICA E MANEGGEVOLE Capacità: 
PUÒ ESSERE Dimensioni: 

USATA OVUNQUE 


addizioni - sottrazioni 
moltiplicazioni per ripetizione 
totali generali e di riporto 
saldo negativo 

stampa in rosso di tutti i risultati 
10 cifre per 11 di totale (99.999,999,999) 
altezza 202 mm - lunghezza 427 mm 
larghezza 293 mm - peso kg 4,205 
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ADDIZIONATRICI 

ELETTRICHE 

PER L’USO PROFESSIONALE 
CONSENTONO DI 
OTTENERE 

RAPIDAMENTE TUTTE LE 
OPERAZIONI DI CALCOLO 


Esegue: addizioni - sottrazioni 

moltiplicazioni per ripetizione 
totali generali e di riporto 
saldo negativo 

stampa in rosso di tutti i risultati» 

Capacità: Antares 3000 8 cifre per 9 di totale (999.999.999) 

Antares 4000 10 cifre per 11 di totale (99.999.999.999) 
Dimensioni: altezza 202 mm - lunghezza 427 mm 
larghezza 293 mm - peso kg 4,900 
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MOLTIPLICATRICE 

ELETTRICA 

SCRIVENTE 

RISOLVE TUTTI 
I PROBLEMI DI CALCOLO, 
CONTABILITA’ 

E AMMINISTRATIVI 


Esegue: addizioni - sottrazioni 

moltiplicazioni automatiche 
moltiplicazioni negative 
totali generali e di riporto 
saldo negativo 

stampa in rosso di tutti i risultati 
Ha la reimpostazione dei risultati e permette l'esecuzione di 
tutti i calcoli concatenati. 

Capacità: 10 cifre per 11 di totale (99.999.999.999) 

Dimensioni: altezza 222 mm - lunghezza 446 mm 
larghezza 296 mm - peso kg 5,700 
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